go                                             Zelintes Capitel.
Von Heydweiller's ausgedelinten Bestiinrnungen x) fiihre icn nur die fur Wasser erhaltenen Zahlen an, welche bis zur Ternperatur 160°
angegeben sind.    Demnach 1st in C-G-S-Einheiten
t =     0         10        20       SO       40       50      60      70      80      90       100° 0.
o = 17,85  13,07 10,05   8,01    rt,55    5,51   4.70   4,07   3,57   3,17    2,84   X   10 — 5
t =  110         120         130         140         150         160° C.
o = 2,56        2,32        2,12        1,96        1,84        1,74         X   10 — 6
Mit &' — 390° berechnet sich aus den Zahlen fur 0° und 60°, zwischen denen dem Obigen zufolge Gratz' Formel fiir Wasser Geltung hat. ^ = — 27,1° in sehr genauer Uebereinstimraung urit dem vonGriitz aus den fruher angegebenen Zahlen ermittelten Betrag. Man findet nun fiir 100° das Q = 2.83 fast genau der Beobachtung entsprechend. Fur 160° wird $ = 2,20 statt 1,74. Also darf die Gratz'sche Formel bei Wasser rnindestens bis 100° Anwendung finden, wahrend sie dariiber hinaus zu grosse Zahlen ergiebt.
Fast bis zur kritischen Temperatur hinan reichen die Bestim-mungen von Warburg und Babo 2) fiir fliissige Kohlensaure. Bei diesen Bestimmungen befand sich die Kohlensaure iniiner unter dem Druck ihres gesattigten Dampfes, wahrend in alien friiheren Fallen der End-druck stets gleich dein Atmospharendruck war. Hiernach ist der er-mittelte Reibungscoefficient in diesem Falle aus doppeltem Grunde veranderlich. Es fand sich
t =     5           10         15         20         25         29° C.
•p =    40         45         51         58         65         70 Atmosphareii
u = 0.922    0,895    0,864    0,827    0,783       —
lQ6'o =    925       852       784       712       625       539
Die Drucke sind nur naherungsweise richtig, sie gehen also von 40 bis 70 Atmospbaren; wegen ihres Verhaltnisses zur Dichte ver-weise ich auf die Darlegungen in Band I, Seite 448. Lasst man diese Veranderlichkeit des Druckes und der Dichte zunachst noch auf sich beruhen und versucht, ob die Formel von Gratz auch noch fiir Kohlensaure in so grosser Nahe der kritischen Temperatur gilt, so ergiebt sich, dass fiir ^ eine Temperatur von -j- 42° anzusetzen sein wiirde, was selbstverstandlich physikalisch unzulassig ist, da schon die kritische Temperatur t' = 31,25° ist. Ausserdem wiirde bei 29° die Grosse Q = 224, also kaum halb so gross werden, wie sie sein miisste. Wir sparen daher die Discussion dieser Ermittelung fiir spatere Dar-legung.
Die Formel von Gratz ist eine Art rationelle Formel, es sind auch Interpolation sformeln versucht worden. So ist nach Helmholtz* Berechnung der Versuche Poiseuille's der Reibungscoefficient des Wassers
*} Wiedemann's Annalen, Bd. 59, S. 193. 2) Wiedemann's Annalen, Bd. 17, S. 416 ff.g dofinirto Krnoho-iuunK' Hodann aun don An'/.iobun^Mkrurton /wi«cbon don boidon Scthiohton an der He-usitftmtoiU* M. thin wiiro dio oigontlicho FlilHHigkaitHroibung. Die
